SiteJMo 

Samp_No 

Location 

CAS_NO 

Analyte 

Example Site 

Example Sample NO 

GKMSE100 

7439-96-5 

Manganese 
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Total_Or_Disolved 

Result | Result_Units 

1410 mg/kg dry wt 

Detected [jlt_Quali| Sample Date 

Y ll-Aug-15 

SampleTime 

10:00 
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MDL 

MDLJJnits 

Reporting Limitjiorting Limit Ui 

Matrix 

QA_Comment 

2.01 mg/kg dry wt 

5.01 mg/kg dry wt 

Sediment 

L2 Val 
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Latitude 

Longitude 

Analysis 

37.35543 

-107.84399 

iCPOE Tot. Rec. 
Metals 
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